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Coptic leid 


Coptic or Coptic Egyptian (Bohairic: MGTpELANXHMI 

met.rem.dn.khemi, Sahidic: MNTpMNKHAJe mdnt.r dm.dn.keme, 
Greek: Met PE|jvxr|[Ti Met Rem(e)nkhemi) is the latest stage o the 
Egyptian leid, a northren Afroasiatic leid spoken in Egyp till at least 
the 17t century. PI 
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Coptic 


M€Tp6MNXHMI 

Native tae 

Egypt 

Era 

2nd - 17t century. 
Survives as the 
leeturgical leid 0 the 
Coptic Kirk, wi 
sporadic attempts at 
revival. 

Leid faimily 

Afro-Asiatic 

■ Egyptian 

- Coptic 

Early forms 

Airchaic Egyptian 

■ Auld Egyptian 

- Middle Egyptian 

- Late Egyptian 

■ Demotic 
Egyptian 

Writin 

seestem 

Coptic alphabet 

Leid codes 

ISO 639-2 

cop (https://www.lo 

c.gov/standards/iso 

639-2/php/langcodes 

_name.php?code_ID=9 

5) 

ISO 639-3 

cop 

Glottolog 

coptl239 (http://gl 

ottolog.org/resourc 

e/languoid/id/coptl 
239 )W 
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